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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

- (1) 


ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺഹിൽ, 
തിരുവനന്തപുരം- 35 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ചുലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന തല്ല. 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


നമ്പർ പി2/ 2920 / 2014 / ജി. ഇ . സി. ബി.എച്ച്. 2014 ജൂ ലൈ 14. 

ഗവൺമെന്റ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാർട്ടൺഹില്ലിലെ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ 
സാമ ഗി കൾ വിത ര ണം ചെയ്യാൻ താൽ പ ര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 07 / 2014 - 15 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 

തപാൽ വഴി 470. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 8- 2014 , 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 12- 8- 2014, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 8- 2014, 
11 മണി. 


No . P2/ 2920 /2014/ GECBH . 

- 14th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Computer 
Consumables required during 2014 - 15 for the use of 
various Departments of Government Engineering College , 
Barton Hill , Thiruvananthapuram . 


Tender No. - 7/ 2014 -15. 


Cost of tender form : 


Original - 420. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 


Duplicate — \ 210 . 

- By Post ( Original) - 470. 
Last date and time of sale of tender form — 12 - 8 - 2014 , 
2 p . m . 


- 


Last date and time of receipt of tender form 
12- 8 -2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 13 - 8 - 2014 , 
11 a. m 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp 
Paper value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of 
the total cost of articles tendered . Tenders without 
agreement, tender form and Earnest Money Deposit will 
be rejected . 


No. P2/ 3209 /2014/ GECBH. 

14th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Equipments for setting up of Environmental Lab for 
Civil Engineering Department of Government Engineering 
College , Barton Hill , Thiruvananthapuram . 

Tender No. - 6/ 2014-15 . 
Cost of tender form : 

Original - 630 . 
Duplicate — \ 315 . 

By Post ( Original ) - 680 . 
| Last date and time of sale of tender form - 19- 8- 2014, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19- 8- 2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 20 - 8 - 2014, 


11 am. 


നമ്പർ പി2 / 3209 / 2014 / ജി. ഇ . സി . ബി .എച്ച്. 2014 ജൂ ലൈ 14. 

ബാർട്ടൺഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ എൻവെയോൺമെന്റിൽ 
ലാബ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 06/ 2014 -15 ( പി2/ 3209 /2014). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315. 
തപാൽ വഴി - 680. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 8- 2014, 2 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 -8 - 2014, 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 8-2014, 
11 മണി. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺഹിൽ, 
തിരുവനന്തപുരം-35 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന തല്ല. 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർപ്പണവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


നമ്പർ പി2 /2788 /2014 / ജി . ഇ . സി. ബി .എച്ച്. 2014ജൂ ലൈ 9. 

ബാർട്ടൺഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ലാബ് 
സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 05 / 2014 - 15 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ - 1260. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 630. 

തപാൽ വഴി - 1310 . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 13 - 8 - 2014, 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
- സമയവും 13 - 8- 2014, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 8- 2014, 
11 മണി. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ബാർട്ടൺഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 35 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർപ്പതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


നമ്പർ പി1 / 3239/2014/ എം . 

2014 ജൂ ലൈ 8. 
- തിരുവനന്തപുരംഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും - 11 / 14 / പി1/ എം . - ഹീറ്റ് 
എൻജിൻ ലാബിലേക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ. 

( വിശദാംശങ്ങൾ www.cet.ac .in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 


അടങ്കൽ തുക - 17,66,040. 


No. P2/2788/ 2014/ GECBH . 


9th July 2014. 


Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Equipments for establishing Geo Technical Lab of Civil 
Engineering Department of Government Engineering 
College, Barton Hill, Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 2,835 ( 2,700 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1, 470 ( 1,400 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി- 2, 885. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 22 -8- 2014, 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 8 - 2014 , 3 മണിവരെ. 


Tender No. - 5/2014-15. 


Cost of tender form : 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 23 - 8 - 2014 , 
11 മണി. 


Original - 


1, 260 . 


Duplicate — 630 . 


By Post ( Original ) - 1,310. 


Last date and time of sale of tender form - 13- 8- 2014, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 8-2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 14 - 8- 2014 , 
11 a. m 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ - 17, 660 
നിര ത ദ വ്യവും 20 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 
Detailed specification with tender . 


No . P1/ 3239 / 2014/ M. 

8th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Equipments 
for the use of Mechanical Engineering Department, 
College of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No . and Item — 11 / 14 /P1/M - Equipments of 
Heat Engine Lab . 

(Detailed specification published in the website 
WWW.cet.ac.in ) 

Estimate Cost - 17,66,040 . 
Cost of tender form : 

Original - 2 , 835 ( 2,700 + 5 % VAT ). 
Duplicate - 1,470 ( 1,400 + 5 % VAT). 
By Post ( Original) - 2,885. 


Govt. Engineering College , 
Barton Hill , Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


Last date and time of sale of tender form - 22 - 8 - 2014 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
22 - 8- 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 23 - 8 - 2014 , 
11 a. m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 20 and Earnest Money Deposit ` 17 ,660 of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദ ർ ഘാസ് നിയമം അ നു സ രിച്ച് ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ 
ഒരു ശത മാനം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സി ക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


College of Government Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 
നമ്പർ ഡി1 / 1761/ 2014. 

2014 ജൂൺ 30. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജിയിലെ ഇല ക് ടി ക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് 12 ലാപ് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂ ട്ട റു കൾ 
നൽകു ന്ന തിന് താൽപ ര്യ മുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. D1/1761/ 2014. 

| 30th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
12 Nos. of lap top computers for the use in the Electrical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 

Estimate Cost - 6,75, 000. 
Cost of tender forms ( including taxes): 

Original - 1,470 . 

Duplicate — ` 735 . 
Last date and time of sale of tender form 
| 12- 8 - 2014, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 - 8 - 2014, 11 a . m . 

Date and time of opening of tender 
13- 8- 2014, 2 p. m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send ` 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 4 -8 - 2014. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque, Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable . 


അടങ്കൽ തുക - 6,75,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,470. 
പകർപ്പ് - 735. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12- 8 - 2014, 1 മണി. 


പൂരി പ്പിച്ച ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 13-8- 2014, 11 മണി. 

- ദർ ഘാസ് തുറ ന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 8 - 2014, 2 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആ വ ശ്യ 
മു ള്ള വർ 35 അ ധി ക മായി ഓരോ ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തി ന്റെ യും വില യോ ടൊപ്പം മണിയോർഡറായി 
അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോർ ഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 4 - 8 - 2014 ആ യി രി ക്കും . മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 


As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
an EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 


of DD in favour of The Principal, Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected and detailed 
specification will be issued along with the tender forms. 


Estimate Cost _ 3, 04 ,000. 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 735, 

Duplicate — \ 368 . 
Last date and time of sale of tender form 
14- 8 - 2014 , 1 p . m . 


- ( 2 ) 
നമ്പർ ഡി1/ 2186 / 2014. 

2014 ജൂൺ 30 . 
-- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് 19 സി . ആർ. ഒ . നൽകുന്നതിന് 
താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3, 04,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 735. 

പകർപ്പ് - 368. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 -8 - 2014, 1 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 8 - 2014, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16- 8 - 2014 , 
2 മണി. 


Last date and time of receipt of tender form 
16 - 8 -2014, 11 a . m . 

Date and time of opening of tender form 
16 -8- 2014, 2 p. m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 7 - 8 - 2014 . 

Tender forms can be had from the Office of The 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque, Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable. 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
an EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 
of DD in favours of the Principal , Rajiv Gandhi Institute 
of Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവ ശ്യ 
മു ള്ള വർ 35 അ ധിക മായി ഓരോ ദ ർ ഘാസ് 
ഫോറ ത്തി ന്റെയും വില യോ ടൊപ്പം മണി യോർ ഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോർഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 7 - 8 - 2014 ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


( 3 ) 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത 
ത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യ വും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരുപാധികം നിര സി ക്കപ്പെടു ന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡി1/ 784 / 2014. 

2014 ജൂ ലൈ 2. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോള 
ജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 22,17, 000. 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 3,570 , 

പകർപ്പ് - 1,785. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 8 - 2014 , 1 മണി. 


No. D1 /2186/2014. 

| 30th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
19 Nos . of CROs for the use in the Electronics and 
Communication Engineering Department and Electrical 
and Electronics Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8 - 2014 , 11 മണി. 


-- ദ ർ ഘാസ് തുറ ന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8 - 2014, 2 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 35 അ ധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തി ന്റെയും വില യോ ടൊപ്പം മണി യോർ ഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോർഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 11- 8 - 2014 ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition , the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and an 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tenders without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam. 


(Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


(1) 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത 
ത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസു 
കൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ 
വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D1/ 784/ 2014. 


2nd July 2014. 


Sealed tenders are invited for the supply of various 
items for the use in the Electrical Engineering Department 
of Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam. 

Estimate Cost - 22,17 ,000 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - " 3 ,570. 

Duplicate - 1, 785. 
Last date and time of sale of tender form 
18- 8- 2014, 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19 - 8 - 2014, 11 a . m . 
Date and time of opening of tender - 19 -8-2014 , 2 p . m. 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send \ 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 11-8- 2014. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque, Postage 
Stamp , Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable . 


നമ്പർ ഡി1 / 538 / 2014. 

2014 ജൂൺ 30. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിലേക്ക് വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കളർ പ്രിന്ററും 
നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 13,10,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,100. 

പകർപ്പ് - 1,050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 8 - 2014, 1 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 21 - 8 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറ ന്ന് പരി ശോ ധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 21 - 8 -2014, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആ വ ശ്യ 
മു ള്ള വർ 35 അ ധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തി ന്റെ യും വില യോ ടൊപ്പം മണിയോർ ഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോർ ഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 11 - 8 - 2014 ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്കപ്പെടുന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D1/ 538/ 2014. 

30th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of various 
computers and a color printer for the use in Electrical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 

Estimate Cost -- 13 ,10,000 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 2,100 . 

Duplicate - 1,050 . 
Last date and time of sale of tender form 
20- 8 - 2014, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
21- 8 - 2014, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender 
21- 8 - 2014, 2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 11 -8 -2014 . 

Tender forms can be had from the Office of The 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable . 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
an EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 
of DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tenders without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 -8- 2014 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധിക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2014, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം ത പാൽ മുഖേന ആ വ ശ്യ 
മു ള്ള വർ 35 അ ധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തി ന്റെ യും വില യോ ടൊപ്പം മണി യോർഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോർഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 10 - 8 - 2014 ആ യി രി ക്കും . മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ 
നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ സമ്മതപ്രതവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇ വി ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണ 
ങ്ങ ളുടെ വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. D1/1779 /2014. 

| 30th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
various items for the use in the Electrical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Kottayam. 

Estimate Cost - 1,15,000 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original — 420. 

Duplicate — 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
16 -8 - 2014, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 - 8 - 2014, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender 
18- 8 - 2014, 2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 10 - 8 - 2014. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P . O ., Pampady , Kottayam - 686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p. m . The tender should be 


( 2 ) 


നമ്പർ ഡി1/ 1779 / 2014. 

2014 ജൂൺ 30. 
-- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജിയിലെ ഇല ക് ടി ക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് 
താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,15,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16- 8 -2014, 1 മണി. 


superscribed as Tender No. and date . Cheque , 
Postage Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. The tender 
forms are not transferable. 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
an EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 
of DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tenders without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


നമ്പർ ഡി1/ 1780 / 2014. 

2014 ജൂൺ 30. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോള 
ജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,20,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2014, 1 മണി. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8 - 2014 , 11 മണി. 


No, D1/1780/ 2014. 

30th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
various items for the use in the Electrical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam. 

Estimate Cost - 1 , 20,000 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 420. 

Duplicate — \ 210. 
Last date and time of sale of tender form 
18 - 8- 2014, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19 - 8- 2014, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender 
19 - 8- 2014, 2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send ‘ 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 11 - 8 - 2014 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque, Postage 
Stamp , Draft , Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable . 


- ദർഘാസ് തുറ ന്നു പരി ശോ ധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8- 2014, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി ന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയ ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 11- 8 - 2014 
ആ യി രി ക്കും . മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 
an EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 
of DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tenders without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടു ത്തേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇ വ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്കപ്പെടു ന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡി1/ 4096 / 2013 . 

| 2014 ജൂൺ 30. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജിയിലെ കമ്പ്യൂ ട്ടർ സയൻസ് ആന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 13 ,36,000. 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,205. 

പകർപ്പ്- 1,103. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 19 - 8 - 2014, 1 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച് ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 8 - 2014, 11 മണി. 


- superscribed as Tender No. and date . Cheque , 
Postage Stamps , Drafts, Postal Order etc. will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. The tender 
forms are not transferable . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -8 - 2014 , 
2 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 9 - 8 - 2014 
ആ യി രി ക്കും . മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition , the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and an 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്ര 
ത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ 
വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D1/4061/ 2014. 

18th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipment/consumbles for Government Engineering 
College , Thrissur. 


No. D1/ 4096/2014. 


| 30th June 2014. 


Tender No . -D1/13/ 2014- 15 . 
Name of Lab — Mechanical Department. 
Approximate Cost - 2, 88,000 . 
Cost of tender form - 630 + Postal Charges. 

Last date and time of issue of tender form - 18- 8- 2014, 
12 Noon. 

| Last date and time of receipt of tender form - 18 - 8 -2014, 
2 p. m . 

Date and time of opening of tender - 19 - 8- 2014 , 11 a. m . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College , Thrissur, 
obtain the requisite tender form . Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanod by cash remittance as per the price fixed for 
the tender form . 


Sealed tenders are invited for the supply of various 
items for the use in Computer Science and Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam . 

Estimate Cost - 13, 36,000 . 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 2 , 205. 

Duplicate - 1 ,103. 
Last date and time of sale of tender form 
19- 8- 2014, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 - 8-2014, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender 
20- 8-2014 , 2 p . m . 

Those who want tender form by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 9 -8 - 2014 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 


Cheques , Postage Stamps, etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor the forms will be sent 
by V . P. P . 


| Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Engineering College , Thrissur with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth ` 100 . Details can 
be had from the Government Engineering College Office. 


Website : www. gecter.ac. in 


Government Engineering College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


are not transferable . Sale of tender form will be 
c 1 0 s e d 
at 11 a. m . on 28 -8 -2014 . Cheques, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of forms nor will be 
forms be sent as per V.P.P. Duplicate tender forms if 
required will be issued at 200 + VAT 5 % per copy. 

- 1 % of EMD of the quoted amount and furnished 
agreement ( Kerala Stamp Paper worth 100 ) will also be 
submitted along with tenders 


List of Items for Mechanical Engineering 

| under 24 M & S Plan 


- SL, 


| No. 


Name of Items 
and Specification 


Quantity 
required 


( 1) 
നമ്പർ- ഡി1 / 1485 / 2014. 

2014 ജൂൺ 20. 
കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന ഉപ ക രണ ങ്ങൾ വാങ്ങു ന്ന തി നു വേണ്ടി 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,95, 000. 

ദർഘാസ് സീൽ ചെയ്തവയും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയ തിയും മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി 
എന്നെഴുതിയവയുമായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവ സാന തീയതി 28 - 8 - 2014, 2 മണി വരെയും അവ 
28 - 8- 2014 കൃത്യം 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച സന്നിഹിതരാ 
കു ന്ന വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു മാ യിരിക്കും. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതണ്. 

ദർഘാസുകൾ ഫോറം ഒന്നിന് 400 + വാറ്റ് 5 % + 
ത പാൽചാർജ് ( മ ട ക്കി ക്കിട്ടാ ത്ത ത് ) കണ്ണൂർ സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ആഫീസിൽ നിന്ന് 28 - 8 - 2014 
രാവിലെ 11 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ കിട്ടുന്നതാ 
യിരിക്കും. തപാൽമാർഗ്ഗമുള്ള ഫോറങ്ങളുടെ വില മണിയോർഡർ 
ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 200 + വാറ്റ് 5 % കോപ്പി ഒന്നിന് കൂടുതൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


400 kg 


50 kg 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 മൂല്യമുള്ള കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
കരാറുമെഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


| 1 MS Flat. 50 x 6 mm 
| 2 MS Flat. 25 x 6 mm 

300 kg 
- 3 - MS Road 25 mm dia 

200 kg 
4 MS Road 32 mm dia 
5 MS Road 20 mm dia 

60 kg 
6 Welding Electrode 3.15 mm 

100 pkt . 
7 Hack saw blade 12 mm 

2000 Nos. 
- 8 Wooden Reaper 50 x 30 mm 

600 mtr 
Vengana wood 
9 GI Sheet 24 SWG 

100 kg 
10 Power Hack saw Blade 300 X 25 mm 24 Nos. 
Flat belt 40 mm 

20 mtr. 
Flat belt 50 mm 

20 mtr. 
- Grinding Wheel ( Coarse ) 300 x 40 mm 1 
14 Grinding Wheel (fine) 300 x 40 mm 
15 Gear Oil SAE 20W40 

10 Ltr. 
HSS White tool T42 

- ( 12x 12 x 150) 
17 HSS White tool T42 

(15 x 15 x150 ) 
- 18 Drill Bit 2 .5 mm 

Drill Bit 3.2 mm 
Grease 

10 kg 
21 Nylon Rod 32mm dia 

- 3 m 


No. D1/1485 /2014. 

| 20th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
following Consumbles for Mechanical Engineering 
Department of Government Polytechnic College , Kannur 
(here mention the stores briefly with quantity and 
wherever possible quality also ). 

Estimate cost - 1, 95 , 000 . 

The tenders should be superscripted No. D1/1485 /2014 
and address to the Principal, Government Polytechnic 
College, Kannur-7 . Last date for receipt of tender is 28 -8 -2014 
at 2 p . m . and tenders will be opened at 3 p . m . on 
28 -8 -2014 in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government Polytechnic College, Kannur obtain 
the requisite tender forms on which tenders should be 
submitted. Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of ` 400 + VAT 5 % 
which is the price fixed for a form /Set of forms which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 


( 2 ) 


നമ്പർ- ഡി1 / 1614 / 2014 . 


2014 ജൂ 


ലൈ 2. 


- കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
ഇലക് ടിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 
താഴെപറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിമുദ്രവച്ച 
കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


List of Equipments for Electrical Lab 


- St. 


Items with 
Specification 


Quantity 


No. 


- ( 2 ) 


അടങ്കൽ തുക - 2,99,000. 

ദർഘാസ് സീൽ ചെയ്തവയും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയ തിയും മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി 
എന്നെഴുതിയവയുമായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതി 28 - 8 - 2014 , 2 മണി വരെയും അ വ 
28 - 8 - 2014 കൃത്യം 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച സന്നിഹിതരാ 
കു ന്ന വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന തു മാ യിരിക്കും. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതണ്. 


1 Portable moving coil Ammeter 0 -500 mA 
2 Portable moving iron Ammeter 0 -500 mA 


4 Nos. 
2 Nos . 


- ദർഘാസുകൾ ഫോറം ഒന്നിന് 600 + വാറ്റ് 5 % + 
ത പാൽ ചാർജ് ( മ ട ക്കി ക്കി ട്ടാ ത്ത ത് ) കണ്ണൂർ സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക്കിലെ ആഫീസിൽ നിന്ന് 28 - 8- 2014 രാവിലെ 
11 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 
തപാൽമാർഗ്ഗമുള്ള ഫോറങ്ങളുടെ വില മണിയോർഡർ ആയി 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 300 + വാറ്റ് 5 % കോപ്പി ഒന്നിന് കൂടുതൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 % നിരതദ്രവ്യവും, 
100 മൂല്യമുള്ള കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
കരാറെഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


No . D1/ 1614/2014. 

2nd July 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
following Equipments for Electrical Enginerring Department 
of Government Polytechnic College, Kannur. (here mention 
the stores briefly with quantity and wherever possible 
quality also ). 

PAC _ 2,99,000. 


3 Microcontroller Trainer kit 8051 processor 5 Nos. 

- 89C52 micro controller, 12 MHz with 8279 
based display /keyboard 
-8 function keys, 16 hex keys and 6 digits 
seven segment display 
- 3 Nos. of 8 bit ports for the user (8255 ) in 
the expansion connector 
- 8 bitbar graph LED display, 8 bit DIP 
switch input 
- Timer O pluse input push switch and Int 0 
input push switch 
-Port 1pin outs and to use Port 1 using 4 
Switches and 4 LEDs 
- Serial facility and windows based Software 
to download Hex file from PC to kit 
- 8 K RAM and 16k ROM expansion socket 
-Necessary data lines, address lines and 
control lines in the expansion connector. 
- Built in power supply , Casing to keep the 

kit safe and Detailed manual 
4 DAC interface: Two numbers of DAC 0800 2 Nos. 

Analog Output: 
+5V to -5V peak to peak. DAC outputs are 
terminated . Provision for test points & fault 
analysis points All Address, data and control 
lines are terminated in a 50 Pin FRCOEN make 
male connector to interface with VXT bus. 
( To interface with microcontroller kit 

mentined as serial No. 3 above) 
5 Stepper Motor Controller with Motor : 1 No. 

Driver provided for controlling one stepper 
motor. Can control Stepper motors ranging 
from 2 kg to 20kg. Provision for connecting 
external power supply of 6V , 12V or 24V , 
selectable by jumbers . One 2kg/ 12V Stepper 
Motor. ( To interface with microcontroller kit 
mentined as serial 3 ) Stepper Motor 6V, 12V 
Unipolar , 1.8 degree/step , 200 step, Torqe 

3 kgcm 
6 Daul DC Power Supply : Input 1 phase 220V 1 No. 

output 30 - 0 - 30V 5A countinously variable 
type 


The tenders should be superscripted No . D1/ 1614 / 2014 
and address to the Principal, Government Polytechnic 
College, Kannur-7 . Last date for receipt of tender is 28 -8 -2014 
at 2 p . m . and tenders will be opened at 3 p . m . on 
28 -8 - 2014 in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College, Kannur obtain 
the requisite tsender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of ` 600 + VAT 5 % 
which is the price fixed for a form / Set of forms which is 
not refundable under any circumstances. The tender form 
are not transferable. Sale of tender form will be closed 
at 11 a . m . on 28 -8 -2014 . Cheques, Postage Stamps etc. 
will not be accepted towards the cost of forms nor will be 
sent by VP P. Duplicate tender forms if requires will be 
issued at 300 + VAT 5 % per copy. 

1 % of EMD of the quoted amount and furnished 
agreement ( Kerala Stamp Paper worth 100 ) will also be 
submitted along with tenders . 


1 No. 


1 No . 


14 Energy Meter Mechanical type : 

- 0 -10A 440 V 3 phase 
15 PLC Trainer Kit : allen bradley processor- 

6 digit input. 4 digit output. 2k memory , 
256 words register . Features like floating 
point, sub routine etc . High speed 
counters . One RS 232C interface to 
communicate. Demonstration Panel : 6 SPDT 
switches to simulate the digital inputs . 
Led to indicate status of PLC . A inputs / 
outputs are terminated on socket type 
connector for easy interconnecting , 
required number of relay in the output and 
working voltages 24 V dc and 5V dc Input 
230V AC main , LED indicators for input 
and output, two push button and other 
toggle switches . 


Government Polytechnic College , 
Thottada P. O ., Kannur. 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 
നമ്പർ ഡി1/ 3090 / 14/ ജി. സി. ഇ . കെ . 


2014 ജൂ 


ലൈ 4. 


7 Wheatstone Bridge Kit with complete set: 1 No. 

With MR 100 galvo of 5uA /div sensitivity 
range of measurement of resistance is 0 .001 
2 11 .1 Mega ohm . The series arm consists 
of four decades of 10 x 1 , 10 X 10 , 10 x100 , 
10 X1000 ohms. The ratio arm consist of 
single switch of seven . Multiplying factors 
of x1000, X 100 , x 10, x 1, x 0 . 1, 0.01, x 0 .001 . A 
sensitive MR - 100 Panel type galvanometer 
& 4 -5 V dry battery is built in . Terminals 
for connection of unknown resustance are 
provided on the panel, push button for 
battery & galvanometer are also provided 
on the panel. Provison for connecting more 
sensitive galvanometer such as spot 
reflecting galvanometer and higher battery 

for measuring higher resistance. Acc: + 0 .1 %. 
8 Kellvin Double Bridge with complete set: 2 Nos . 

0 . 1 milli 12 to 110 12 , Multiplier : 0 . 005m 2 
at X 0.0001 , Accurancy : + (0 .05 2 Xmultiplier 
+ 0 .01m 2 ) at temperature of 5 to 35°C 
(41 to 95°F ) and humanity range of less 
than 85 % , Galvanometer (Builtin In ) 
Galvanometer (built - in ) electornic DC 
Galvanometer , Voltage 
Sensitivity approx 20u V /div. 
Sensitivity Changeover 
G 0 - Approx .11k2 (input Resistance ) 
G 1 - Approx .1/11of G 0 Sensitivity 
G 2 - Approx .1/110 of G 0 Sensitivity 
Power Source : 19V Battery ( JIS6F22) 
Battery life ; Approx : 300 Hours 
0 .05m 2 at x 0.001 
0 . 5 2 at x 10 
0 .05m 2 at x 0 .01 50m 2 at x15m 2 at 
x 0.1X0. 0001, x 0 .001 , x 0 .01 , x 0 .1 , x 1 , x 10, 

(Plug - in -)system ; 
9 Transformer : 5KVA , three phase, Primary 1 No. 

- 0 - 440 / Secondary 230V 
10 Alternator Direct Coupled with DC Shunt 1 No. 

Motor : Alternator : 3 phase, 415 V 5 KVA 
Salient pole Type , 1500 rpm , 08 pf, DC shunt 

motor with 4point Starter : 5kw 220v, 1500rpm 
11 Water Load : 415 V, 10 KW, 3 phase 1 No. 

laboratory type 
12 3 phase Variable Inductor (choke): 30A + 440V 1 No. 
13 DC 3 Point Starter : 220 V with Over load 4 Nos. 

relay for 5 HP Motor 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്ക് വിഭാഗത്തിലെ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 3 D പ്രിന്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 9,75,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,575. 
പകർപ്പ് - 780. 

തപാൽ വഴി - 27. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 - 8- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2014, 4 മണി. 


- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 8 - 2014 , 11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർപ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. മാധ്യമങ്ങളിൽ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


No , D1-3090/2014/ GCEK . 

4th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 3D 
Printer for Mechnical Engineering Department of 
Government College of Engineering , Kannur. 

Approximate Cost - 9,75,000 . 
E . M. D . - 1 %. 


In built software : Machine should have 
in -build software for managing STL files 
for building the models. 
Machine should process the part in a 
controlled temperature envelope . Along 

with the machine minimum 2500 cm of 
model and support material should be 
provided . There should be provision for 
support cleaning and the materials used 
for building the parts should be eco 
friendly . The company must have valid 
world class certification. The product 
should have minimum one year warranty . 
Training must be provided at the 
Institution . Proof of supply to reputed 
Institutions shall be provided . 


( 2) 


The tender should be supercribed No. D1/ 3090 / 14 and 
addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P . O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 18 - 8 - 2014 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 19 -8 - 2014 in the 
presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College of Engineering, 
P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 1 ,575 ( Tax inclusive) which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 18 - 8 - 2014 . Cheques, Postage Stamps , D . D ., 
I. P. O . etc . will not be accepted towards the cost of forms, 
not will the forms be sent as per V. P. P . Duplicate forms, 
if required will be issued at ` 780 per copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge. Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies . 


നമ്പർ ഡി1 / 3148 / 14 / ജി . സി . ഇ . കെ . 

2014 ജൂ ലൈ 4. 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
വിവിധ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷണർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1- 3148 / 2014. 
അടങ്കൽ തുക 14,84,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,415. 
പകർപ്പ് - 1,210 . 

തപാൽ വഴി - 27 . 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 8- 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
19 - 8 - 2014, 11 മണി. 


LIST OF ITEMS 


Name of 
Item 


Detailed Specifications 


Quantity 


(1) 


(2 ) 


3D 
Printer 


1 Set 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും - 100 വില യുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


3D Printer with additive manufacturing 
technology using ABS wire filaments to 
create thin uniform layers using a non 
laser based technology. 
Build volume : Minimum 125x125x1125 mm 
Layer Thickness : Minimum 0 . 17 mm layer 
Thickness 
Support material : should be different 
from Model Material and based on water 
soluble technology. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. മാധ്യമങ്ങളിൽ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


Compressor warranty : 5 years minimum 
Overall warranty : 1 year minimum 

The quoted rate should include the installation 
charges also . 


No . D1-3148/ 2014/ GCEK . 

4th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Air 
Conditioners for Various Labs of Government College of 
Engineering , Kannur. 

Approximate Cost _ 14,84,000. 

E . M. D . - 1 %. 
- The tender should be supercribed No. D1/3148/ 14 and 
addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu, Kannur-670 563 . Last 
date of receipt of tender is on 18 - 8 - 2014 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 19 - 8 - 2014 in the 
presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , P. O . 
Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 2 , 415 which is the price fixed 
for a form / set of forms and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 18 -8 -2014 . 
Cheques, Postage Stamps, D . D ., I. P. O . etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, not will the forms be 
sent as per V. P.P . Duplicate forms, if required will be 
issued at 1 ,210 per copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge . Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies. 


നമ്പർ ഡി1/ 1992 / 14/ ജി . സി. ഇ . കെ . 

2014 ജൂ ലൈ 9. 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ആർ. എ . സി . ലാബിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ എക്സിപിരിമെന്റൽ ടെസ്റ്റ് റിഗ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 7, 60, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,575. 
പകർപ്പ് - 790. - 

തപാൽ വഴി- 27. 
- ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 8- 2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 8- 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 8- 2014, 
11 മണി. 


LIST OF ITEMS 
Room Air Conditioner - 28 Nos. 
Specifications : 
Brand New , Premium Quality Inverter Split Air 

Conditioner 
Type : Inverter Split Air Conditioner 
Capacity : 1.5 TR 
EER : Greater than 3 
Outdoor and Indoor unit coils of 100 % copper 
Compressor : Inverter Rotary 

With wireless LCD remote controller for temperature , 
fan , swing, timer etc . 

- With LED /LCD display in indoor unit, sleep mode , 
turbo cooling, timer, motorized horizontal louvers, air flow 
direction control, auto restart, air filters. 

An online voltage stabilizer (with ABS) Body of wall 
mounted type and a heavy duty powder coated stand for 
outdoor unit also should be supplied with the air 
conditioner. Indoor and Outdoor unit connecting copper 
tubes with insulation should have a minimum length of 
3 meters . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും - 100 വിലയുള്ള 

കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. മാധ്യമങ്ങളിൽ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 
No. D1- 1992 /2014/ GCEK . 

| 9th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Experimental Test Rigs for Mechanical Engineering 
Department of Government College of Engineering, 
Kannur. 

Approximate Cost _ 7,60,000. 
E . M. D – 1 % . 

The tender should be supercribed No, D1/1992/ 14 and 
addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 18 -8 - 2014 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a. m . on 19 - 8 -2014 in the 
presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 


Temperature indication : Multi-channel LED digital 
temperature indicator. 


Refrigerant flow indication : Glass tube rotameter. 
Calorimeter : Stainless steel, SS - 304 tank with 
thermal Insulation . 


Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College of Engineering , 
P . O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a Cash remittance of 1,575 ( Tax inclusive) which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 18 -8 - 2014 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
I. P . O . etc . will not be accepted towards the cost of forms, 
not will the forms be sent as per V . P. P. Duplicate forms, 
if required will be issued at ` 790 ( Tax inclusive ) per copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of ` 27 towards the postal charge. Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies. 


The test rig should be mounted on a powder 
coated MS stand of convenient height of minimum 
1 foot height. A detailed instruction and 
experimental manual should be supplied along 
with it . 


Warranty : 1 year minimum . 


2. 


LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATIONS 


1. 


Refrigeration Test Rig 
Quantity : 1 Unit 


A premium quality, brand new Refrigeration Cycle 
Test Rig . The Test Rig should be designed to 
understand basic vapour compression Refrigeration 
cycle. The refrigerant used should be R 134a. The 
system should be fabricated such that students can 
observe and study vapour compression cycle , its 
component principle and working . All the parts are 
to be visible and working can be easily understood . 
The test rig should be able to conduct the 
following experiments : To study all components 
used in refrigeration system . To study the vapor 
compression refrigeration cycle , To determine the 
Refrigeration effect, work Input, Actual C . 0 . P., 
Carnot C . 0 . P ., Theoretical C . 0 . P ., Relative 
C . O . P., Ton of Refrigeration . 
Technical specifications required : 
Cooling capacity : 1/8 TR minimum 
Compresser : Hermetically sealed 
Condenser : Forced convection air cooled . 


Refrigeration and Air Conditoning Display Board 
Quantity : 1 Unit 
The Refrigeration and Air Conditioning Display 
Board consists of nearly all the components used 
in RAC system . The arrangements of part should 
be such that , all the parts are visible and the 
construction can be easily understood . The 
components are to be mounted rigidly on a 
powder coated steel frame with proper 
nomenclature to identity each component. 
Shell and tube condenser, condenser fan blades, 
fan motor, natural convection condenser, drier / 
filter accumulator , forced convection condenser 
coils . Evaporator, No - frost coil, Duct with 
acoustic Insulation , capillary tube , puff insulation , 
Duct with thermal insulation , Air damper, glass 
wool insluation , AC supply air grills , solenoid valve , 
Hp/Lp cut-out, impellers, Thermostat, Humidista , 
pressure gauge , water pressure switch , heating 
thermostat, Hand valve , sling psychrometer, 
Temperature indicator cum controller, cut sections of 
Automobile compressor, Rotary compressor, 
hermetically sealed reciprocating compressor etc . 
are to be mounted on the display board . 
A detailed instruction and experimental manual 
should be supplied along with it. 
Warranty : 1 year minimum . 


3. 


Drier/ filter : should be mounted 


Expansion device : Capillary tube 
Evaporator : shell and coil type 
Accumulator : should be mounted 
Refrigerant : R - 134a. 
HP /LP Cut-out should be mounted 
Pressure indication : 2 Nos. dial type pressure 
gauges ; one for suction and the other for discharge 
pressure . 


Air Conditoning Cycle Test RIG 
Quantity : 1 Unit . 
The Air conditioning test rig , should be designed 
such that student can study all the conditioning 
processes . It is also should be able to understand 
working of all the components of system , their 
performance and control etc . The basic vapour 
compression Refrigeration cycle using R 134 a as 
refrigerant. All the components are to be mounted 
on the display board , mounted on a powder coated 
frame, to study all components used in Air 
conditioning system , to study the vapour 
compression Refrigeration cycle, to study the 


5 . 


Split Air Conditioner Test RIG 


cooling , humidification and dehumidification 
process, to determine the Refrigeration effect, work 
input Actual C . 0 . P., carnot C . O . P . Theoretical 
C . O . P., Relative C . O . P., Ton of Refrigeration , 
and plant efficiency . 
With the following specifications : 
Cooling capacity : 0. 30 TR minimum . 
Compressor : Hermetically sealed . 
Condenser : forced convection air cooled , with fan 


Drier/ filter : mounted 


Expansion device : Capillary tube . 
Evaporator : Forced convection air cooled , with 
fan Dehumidifier or Reheater, Humidifier : mounted 
Refrigerant : R - 134 a 
Also should include HP /LP cut-out, Temperature 
6 channel facilities with digital display, 2 Nos. Dial 
type pressure gauges, glass tube Rotameter for 
refrigent flow meetering, sling psychormeter for 
air temperature DBT & WBT measurement, Air flow 
measurement system with inclined tube manometer, 
indicating lamps for compressor and heater , 
energy meters (Range 0 . 20 A ) for compressor etc . 
with outer finish powder coating panel and frame. 
A detailed instruction and experimental manual 
should be supplied along with it. 
Warranty : 1 year minimum . 


Quantity : 1 unit 
A premium quality , brand new Split Air Condition 
test rig designed for the students to understand 
construction and working of a split type air 
conditioner and conduct the trial on it to evaluate 
performance of the same. The split AC should be 
fixed in a rigid angle frame. The required pressure 
and temperature tapings are to be made for 
measurement of pressures and temperature at 
salient points . Energy meter should be provided for 
recording compressor energy consumption . A sling 
psychrometer is to be provided for measurement 
of inlet and outlet dry -bulb and wet bulb 
temperature. Provision should be made for velocity 
of air and consequently the flow rate of air 
determination . 
With the following specifications : 
Capacity : 10 TR minimum at rated test conditions 
Compressor : Rotary type, Hermetically sealed . 
Condenser : Forced convection air cooled , with fan 
Evaporator : Forced convection with fan 
Drier/filter, Accumulator : mounted 
Expansion device : Capillary tube 
Refrigerant : R -22 or lates 
Also should includes sling psychrometer for air 
temperatures & Digital Indicator for refrigerant 
temperatures , Velocity by inclined tube manometer, 
pressure gauges at suction and discharge , energy 
meter provided for compressor. 
Power supply : 220 - 240 volts, 50 Hz, 1 phase. 
With outer finish powder coating panel and frame. 
Warranty : 1 year minimum . 
A detailed instruction and experimental manual 
should be supplied along with it. 
Heat Pump Test RIG 
Quantity: 1 Unit 
A premium quality , brand new heat pump test rig, 
with all the components, such that its operation 
and working can be easily understood . The 
required controls for temperature , Pressure and 
overload should be provided . 
With the following specifications : 
Capacity : 500 watts (minimum ) gross heat rejection 

at rated test conditions 
Compressor : Hermetically sealed 
Heat rejection calorimeter, water cooled should be 
provided , with proper insulation . 
Drier/filter : mounted 
Expansion device : Capillary tube 
Refrigerant : R - 134 a 


4 . 


6 . 


Domestic Refregerator Test RIG 
Quantity : 1 Unit 
A premium quality, brand new domestic refrigerator 
trainer test rig with all its components to enable 
students to understand basic construction of 
typical houseold refrigerator, its components, its 
principle of operation and working based on 
vapour compression cycle. 
with following specifications : 
Refrigarator capacity : 100 Lt. minimum . 
Powder source : 220 - 240V ; 50Hz; 1 phase , AC . 
With load Heater , Compresser power consumption 
Energy Meter , heater consumption energy meter, 
HP /LP cut out, pressure Gauges 2 Nos. for 
measuring suction and discharge gas pressure . 
Temperature Digital Temperature Indicator with 
selector to display refrigerant temperatures at 
salient points , Refrigerant R - 134a (or Non CFC 
Environment friendly ) 
Warranty : 1 year ninimum . 
A detailed instruction and experimental manual 
should be supplied along with it . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി / 1464 / 2013 . 


2014 ജൂ 


ലൈ 7. 


With HP /LP Cut-out, Temperature indication with 
6 channel digital display, dial pressure gauges, 
Glass tube Rotameters for refrigerant flow and 
water flow metering. 
Electrical system : Supply 230 volts , 50 Hz , 1 phase , 
energy meters provided for compressor with outer 
finish powder coating panel and frame 
Warranty : 1 year minimum . 
A detailed instruction and experimental manual 
should be supplied along with it . 


പയ്യന്നൂർ റസിഡൻഷ്യൽ വനിത പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ ജനറൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഡബിൾ ഫേസ്ഡ് 

ലൈബറി ബുക്ക് സ്റ്റാക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യത 
യുള്ള നിർമ്മാ താ ക്കൾ വിൽപ്പന ക്കാ രിൽ നിന്നും സീൽ 
ചെയ്തതും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറങ്ങളിലുള്ളതുമായ ടെണ്ടറുകൾ 
താഴെ കാണിച്ച പട്ടിക പ്രകാരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


പട്ടിക 


7 . Ice Plant Test RIG 


കമ 
നമ്പർ 


ഐറ്റം നമ്പർ 


സാധന സാമഗ്രികളുടെ 
ലഘുവിവരങ്ങളും 

അളവും 


Quantity : 1 Unit 
A premium quality , brand new Ice plant test Rig , 
that students can observe and study the actual ice 
formation process . Brine (solution of sodium 
chloride or potassium chloride in water ) as 
secondary refrigerants used . The arrangement of 
parts should be such that all the parts are visible 
and working can be easily understood. 
With the following specification : 
Ice production capacity : 25 kg /day in number of 

- ice cans. 
Cycle time per batch : not more than 3 hrs . 
Compressor : Hermetically sealed 
Condenser : Forced convection air cooled , with fan 
Evaporator : Immersed (Refrigeration grade copper 

- tube) 
Drier/ filter : Mounter 
Expansion Device : Capillary tube 
Insulation : 50 mm thick minimum , polyurethane 

foam (PUF) 
Primary Refrigerant : R 134a 
Secondary Refrigerant: Ethylene Glycol Solution / 

brine solution 


ഡബിൾ ഫേസ്ഡ് 
ലൈബറി ബുക്ക് സ്റ്റാക്ക് 
സൈസ് 2285 mm 
H X 1860 mm 
L x 560 mm D ഇൻ 
2 ഡ യ് സ് ഓഫ് 7 
പാനൽസ് ഇൻ 
ഈച്ച് ഫേയ്സ് മേക്കിംഗ് 
28 പാനൽസ് ഇൻ ദി 
യൂണിറ്റ് (ഈച്ച് 
ഷെൽഫ് മസ്റ്റ് ഹാവ് 
ബിൽട്ട് ഇൻ ബാക്ക് 
റസ്റ്റ്, സെഡിങ്ങ് ബുക്ക്, 

സ ാ പ ർ , റ ഞ്ച് , 
ഇൻഡിക്കേറ്റർ, 
ഇൻഡെക്സ് പോക്കറ്റ്, 
ആന്റ് ലേബൽ ഹോൾഡർ 
ക്വാളിറ്റി ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ 
കൺഫോമിംഗ് ടു IS 513 
്പെസിഫിക്കോഷൻസ് 
- 10 എണ്ണം 
ഡബിൾ ഫേസ്ഡ്ആഡ് 
ഓൺ യൂണിറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ 
ഫോർ എബൗ ഡബിൾ 
ഫേസ്ഡ് ബുക്ക് സ്റ്റാക്ക് 
ഇൻ 900 എം എം എൽ 
14 പാനൽസ്- 10 എണ്ണം 


2 


With Temperature indicator with 6 No. of selector 
points provided 2 Nos. 


Pressure gauges for suction and discharge , Brine 
Thermostat provided . Stirrer motor provided . 
Electrical system : supply 230 volts , 50 Hz, I phase , 

Energy -meter for compressor 
Brine Tank : SS 304 with outer finish powder 

- coating panel and frame. 
Warranty : 1 year minimum 

A detailed instruction and experimental manual should 
be supplied along with it . 
Government Engineering College , 

( Sd.) 
Kannur. 

Principal. 


- 


ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി / 1464/ 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + വാറ്റ് 5 %. 

പകർപ്പ്- 400 + വാറ്റ് 5 %. 
ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
1 - 9 - 2014, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 2- 9-2014 , 
2 മണി. 


കുറിപ്പ്: 


SCHEDULE 


1. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന സാമഗ്രികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും 
നിർമ്മാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെകൂടെ 
സമർപ്പിക്കണം. 


Item No. 


- No. 


Name of item with 
specifications and 
Quantity required 


2. ടെണ്ടർ ഫോമു കൾ 1 - 9 - 2014 വരെയുള്ള എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ( വൈകുന്നേരം 2 മണിവരെ) 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. 


3. ടെണ്ടർഫോമിന്റെ വില (അസ്സലിനും പകർപ്പിനും) 

എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. 
4. ടെണ്ടർഫോമിന്റെ വില പണമായോ മണിയോർഡർ 
ആയോമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 


Double Faced Library 
Book Stack of size 
2285 mm Hx1860 mm L 
x560mmD in 2 days 
of 7 panels in each 
day of each face 
making 28 panels in 
the unit (Each shelf 
must have built- in 
back rest, sliding 
book , stopper, range 
indicator, index pocket 
and label holder , 
Quality sheet steel 
conforming to IS 513 
specifications — 10 Nos. 


5. ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം - 100 - ന്റെ കേരളാ സ്റ്റാമ്പ് 

പേപ്പറിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃക യിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


മൊത്ത സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത 
തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
നിന്നുള്ള ഡാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയി ടെണ്ടറിന്റെ 
കൂടെ സമർപ്പിക്കണം. 


7 . സാധനസാമഗ്രികൾ സപ്ലെചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 

മൊത്തം വിലയുടെ 5 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോ കരുതൽ 
നിക്ഷേപമായി നൽകേണ്ടതാണ്. 


Double Faced Add on 
Unit Suitable for 
above double faced 
book stack in 900 mm 
L 14 Panels — 10 Nos . 


8. സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതി 
മുതൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക്ഓൺ സൈറ്റ് 
ഗ്യാരണ്ടി നൽകേണ്ടതാണ്. 


Tender No. - D /1464 /2013. 
Cost of tender form : 
- Original - 800 + VAT 5 %. 

Duplicate - 400 + VAT 5 %. 
Due date and time of tender - 1 -9 -2014 at 2 p. m . 


9. ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയ 

ത്തിനും ശേഷംലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


10. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ 

നിര സി ക്കാനോ റദ്ദാ ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
റസിഡൻഷ്യൽ വനിത പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് 
| പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Date and time of opening of tender - 2 - 9 -2014 at 
2 p . m . 
Note : 
- 1. Specifications & manufacturer details of Quoted 

itemsmust be attached along with the tenders. 
Tender forms will be issued on all working days 
from the Office of the Principal, Residential 
Women s Polytechnic College , Payyanur upto 

1-9- 2014, at 2 p . m . 
- 3. Cost of tender forms (original and duplicate ) is 

ie. exclusive of all taxes. 
4 . Receipt of the cost of tender forms are only 

through cash or through money order only. 
Tenders should furnish an agreement in the 
prescribed format in the Kerala Stamp Paper worth 
100 along with the tender form . 


No. D /1464/ 2013. 

| 7th July 2014. 
Sealed tenders are invited from qualified vendors / 
manufacturers in the prescribed tender form by the 
Principal, Residential Women s Polytechnic College, 
Payyanur-670 307 for the supply of Double Faced 
Library Book Stack for the Library of this Institution . 
Demonstration should be arranged if necessary . 


Note : 
1. Specifications & manufacturer details of Quoted 

itemsmust be attached along with the tenders . 
2 . Tender forms will be issued on all working days 

from the Office of the Principal, Residential 
Women s Polytechnic College , Payyanur upto 

1 -9 -2014 , at 2 p . m . 
3. Cost of tender forms (original and duplicate) is 

ie. exclusive of all taxes. 
4 . Receipt of the cost of tender forms are only 

through cash or through money order only . 
5 . Tenders should furnish an agreement in the 

prescribed format in the Kerala Stamp Paper worth 

` 100 along with the tender form . 
6 . An Earnest Money Deposit (EMD ) not below 1 % 

of the total cost should be enclosed as Demand 
Draft or Bank Guarantee from a Nationalized Bank 
or Fixed Deposit Receipt in favour of the Principal, 

RWPC along with the duly filled in tender form . 
7. An amount not below 5 % of the total cost of the 

items supplied , is to be submitted , either as a 
Demand Draft or a Bank Guarantee from a 
Nationalised Bank while supplying items as 

security deposit. 
8. A minimum of 12 months ( from the date of 

supply ) on site guarantee is to be given to the 
items. 


9. 


Tenders received after the due date and time will 
not be considered . 


Power is bestowed upon the Principal, Residential 
Women s Polytechnic College , Payyanur-670 307 
to reject/cancel all or any tenders/ tender forms 
without stating any reason therein . 


Residential Women s Polytechnic College , 
Payyanur -670 307 . 


( Sd .) 
Principal. 


